
TELEFUNKEN RADIO TV - Mod. T20B. Apparecchio porta tile a onde medic con due gamme a onde corte. Media frequenza a 
468 kc/s. Alimentazione con pile o con corrente altemata. Potenza dWita 100 milliwatt. 













